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MOTIE VAN HET LID LEIJTEN 


Voorgesteld 16 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat zorgmedewerkers die de noodklok luiden over slechte 
kwaliteit van zorg niet altijd gehoord worden, hun carrièreperspectieven 
er vaak door worden geschaad tot zelfs ontslag aan toe; 

overwegende dat zorgmedewerkers die klachten hebben over slechte 
kwaliteit van zorg deze veilig moeten kunnen uiten zonder dat dit 
consequenties heeft voor hun beroepsmatig functioneren; 

verzoekt de regering, klokkenluiders in de zorg te beschermen en nader 
aan te geven hoe zij dit zal realiseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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